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NEWALTA INTERNATIONAL LTD., 
LUXEMBOURG BRANCH 
Succursale de Newalta International Ltd. 


300C, route de Thionville 
L-5884 Hesperange 

R.C :S. Luxembourg : B 164.611 


EXTRAIT 


Suite aux resolutions prises par la societe “Newalta Corporation.”, maison mere de la 
succursale “Newalta International Ltd., Luxembourg Branch” en date du 1 er janvier 2017, la 
succursale a ete cloturee avec effet au ler janvier 2017. 

Pour mention aux fins de publication au Recueil Electronique des Societes et Associations. 


Pour Newalta International., Luxembourg Branch 



